取扱説明書 


口 od / 口 hone パ Pad 専用インナーイヤーヘッドホン ATH - CKM 呂 00 i / CKM 300 i 

(Dauaio-technica 


ま全上のミ主意 


本製品はを全性に巧分な配慮をして設計していまずび、使いかたを誤ると事 
故が起こることびありまず。事故を未然に防ぐために下記の内容を必ずお巧 
りください。 


A 啓と この表示は r 取り扱いを誤った場合、使用者び死 t または重傷を負ラ 
胃 *=< 可能性びあります」を意昧しています。 


A ご■た胃この表示は r 取り扱いを誤った場合、使用者び傷害を負ラ、または 
胃物的損害び発生する可能性びあります」を意味しています。 


A 警告 

♦自動車、バイク、自転車など、乗り物の運転中は絶対に使用しないでくだ 
さい。交通事故の原因となります。 

♦周囲の音び聞こえないと危険な場所〔踏切、駅のホーム、工事現場、車や 
自転車の通る道など）では使用しないでください。 

♦本製品は密閉度び高く、外部の音び聞こえにくくなります。周囲の音び聞 
こえる音量で、ま全を確かめなび5ご使用ください。 

♦イヤピースは幼児の手の届かない場所に保管してください。 


A 迂意 

♦本製品を使用中に気分び悪くなった場をは、すぐにご使用を中止してください。 
♦ちをあまり刺激しない適度な音量でご使用ください。大音量で長時間聞く 
と聴力に悪影響をちえることびあります。 

♦肌に異常を感じた場合は、すぐにご使用を中止してください。 

♦分解や改造はしないで<ださい。 

♦へッドホンを耳からがしたとさは、必ずイヤピースが本体に付いているかご 
確認ください。イヤピースび耳の中に残り取り出せない場合は、ずぐに医師 
の診察を受けて < ださい。 

♦本製品は耳をふさぐ形状のため、蒸れによりかゆみなどを感じることびあ 
ります。その場含は一旦ご使用を中止してください。 


⑥ audio-technica 保 ME 書 持込側 I 


ATH-CKM500i/ATH-CKM300i 


ご購入曰より1年 



参裏の保証規定を必ずお読みください。 

な巧を対:ザ — テ" r / f テマ ■= の 

干1 94-8666 東京都町■田市成瀬2206 http ;// www . audio - technic ^ 

お問い合わせ巧（電話/平日 9:00 〜 17:30) 

製品の仕様’使いかたや修理-部品のご相談は、お買い上げのお店または当社窓□お—ムページの 
サポートまでお願いします。 

♦相談窓□(製品の化様•博いかた） 画, 0120 -773-4 17 
(携帯雷話. PHS などのごネリ用は 03-6746-0211) 

FAX ; 042-73 目-9120 E メール ： suppor 恼 audio - technica . co.jp 
•ヴービスセンター(修理•部品） 函, 0120 -887-41 巨 

(携帯奪話. PHS などのごネリ用は 03-6746-0212) 

FAX : 042-739-91 20 E メール： servicecenter @ audio - technica . co.jp 

♦ホームページ(サポート） 

www . audio - technica . co . jp / atj / support / 


お買い上げありびとラございます。 

ご使用の前にこの取振説明書を必ずお読みのラえ、正しくご使巧ください。 
また、いつでちすぐ読める場所に保管しておいてください。 

使用上のミ主意 


♦ご使用の隙は、 iPod / iPhone / iPad の取扱説明書を必ずお読みください。 

♦本製品を使用時に万ーメモ U —などび消失してち、当社では一切責任を負いません。 
♦交通機関や公共の場所では、他の人の迷惑にならないよラ、音量にご注意ください。 
♦接続する隙は、必ず iPod / iPhone / iPad の音量を最小にしてください。 

♦乾燥した攝所では耳にピ U ピ I 」と刺激を感じることびあります。これは人体や接続した機 
器に蓄積された静電気によるちのでヘッドホンの故障ではありません。 

♦強い衝撃を与えないでください。 

♦直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、高温多湿やほこりの多い場所に置かないでくだ 
さし、また水びかからないよラにして<ださい。 

♦本製品は長い間使用すると、紫外線（特に直射日光）や摩擦により変色することびあります。 
♦本製品をそのままバッグやポケットなどに入れるとコードび引っかかり、断線の原因にな 
ります。必ず付属のポーチに収納してください。 

♦コードは必ずプラグを持って抜さ差ししてください。コードを引っ張ると断線や事故の原 
因になります。 

♦コードを iPod / iPhone / iPad などにきき付けないでくださし' 1 。断線の原因になります。 
♦一度外したイヤピースを本体に付ける隙は、確実に取り付けられているかを確認してくださ 
し、脱落したイヤピースを耳の中に残ったままにすると、けがや病気の原因になります。 

♦コードを延長する場をは、別売のスマートフオン用ヘッドホン延長コードをお買いおめください。 


■適合機種/適を機能一覧- 

♦本穀品は、下記の iPod / iPhone / iPad に適合しています。 
*2012年1月現在。最新の適合につきましては当社ホームページ 
( httpy / www . audio - technica . co . jp /) をご確認く ださい。 

*iPhone 3 G には使巧できません。 


''''' 適合お能 
適合機種 

更話応普/切 

U モート 
コント□—ル※ 

ボイスメモ 

音青コント□—ル 

ボイスオーパー 

iPod touch 第4世け/第3世げ 

- 

〇 

〇 

〇 

— 

iPod touch 第2世巧 

- 

〇 

〇 

— 

— 

iPod classic 120 GB /160 GB (2009) 

- 

〇 

〇 

- 

- 

iPod nano 第日巧巧/第已世け 

- 

〇 

〇 

— 

〇 

iPod nano 第4世け 

- 

〇 

〇 

— 

— 

iPod shuffle 第4世げ/第3世げ 

- 

〇 

- 

- 

〇 

Phone 4 S /4/3 GS 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

iPad 2 /iPad ( Wi - Fi / Wi - Fi +3 G ) 

- 

〇 

- 

- 

- 


※再生/一時停止/巧送り/巧戻し/音量調整の操作が可能。 

-リモートコント□—ラーとマイクは 、 iPod nano (第4巧代切降 )、 iPod classic (120 GB 、 1巨 0 GB の2009年 
モデルけ降 )、 iPod touch (第2世代 L ソ降 )、 iPhone 3 GS、iPhone 4 、 iPhone 4 S 、 iPad 、 または iPad 吕の 
み対応しています。 U モートコント□—ラーは iPod shuffle (第3巧げじ t 降）にを対応しています。才ーディオ機 
能はすべての iPod モデルに巧応しています。最新の iPod ソフトウェアが化要です。 


■テクニカル デー タ- 

ATH-CKM500i 

ヘッドホン部 

♦型式：ダイナ S ック型 
♦ドライ A ’一： みに.己 mm 
♦出力音圧レベル：1〇已 d 巨 / mW 
♦再生周波数帯域：日〜2瓦000 Hz 
参最大入力： 200 mW 
♦インピーダンス：1臣0 
マイク部 

参型式：コンデンサー型 
♦指向特性：全指向性 
•感度： -44 dB ( Od 日=1 V / Pa . lkHz ) 
♦周波数特性：10日〜10,000 Hz 

♦質量：約74 有 （コード除 <) 

参コード長： 1.2 m ( Y 型 《 ） 

※左ちのコードの長さび同じです。 

参フラグ：03.已 mm 金メッキステレオ4極 
5ニフラグ ( L 型） 

♦付属品：ポーチ、イヤピース （ XS ， S ， M 丄） 
•交換イヤピース(別売）： ER - CKIM 日巳 XS , S ， M 丄 

(改良などのため予告なく変更することびあ D ます。〉 


ATH-CKM300i 

ヘッドホン部 

♦型式：ダイナ S ック型 
♦ドライパー：010.7 mm 
♦出力音圧レベル：1 04 dB/nnW 
♦再生周波数帯域：已〜24,000 Hz 
参最大入力： 200 mW 
♦インピーダンス：1臣0 
マイク部 

♦型式：コンデンサー型 

♦指向特性：全指向性 

参感度：- 44 d 目 （ Od 日 = lWPa ， lkHz ) 

♦周波敦特性：10日〜10,00日 Hz 

♦質量：約己.2呂（コード除 <) 

♦コード長： 1.2 m ( Y 型※） 

※左ちのコードの長さび同じです。 

参フラグ：03.5 mm 金メッキステレオ4極 
5ニフラグ ( L 型） 

♦付属品：ポーチ、イヤピース （ XS ， S ， M 丄） 
♦交換イヤ ピース (別売）： ER - CKM 已已 XS , S , M 丄 


• [Made for iPodJ fMade for iPhoneJ「Made for iPadJ とは、口 od 、 iPhone または iPad 専用に接病ずるよう設計ご 
む，アッフルび定める性能基準を滿たしているとデべ□ッパによって認定された里子アクセヴ U であることを示します。 
•アップルは、本製品の磯能、安全およぴ規巧への適合について一切の責任を負いません。 

《iPod、iPhone または iPad は A 日日 le.Inc の商標です。 


アフターサービスについて 

本製品をご家庭用として、取 
扱説明や接続•を意書をに 
従ったご使用において故障し 
た場合、保証書記載の期間- 
規定により巧料修理をさせて 
いただをます。修理びでさな 
い製品の場合は、交換させて 
いただをます。お買い上げの 
際の領収書またはレシートな 
どは、保証開始曰の確認のた 
めに保証書と共に大切に保管 
し、修理などの際は提示をお 
願いします。 


お問い合わせ巧(電話受付/平日日： 00〜17:3日） 

製品の仕様•使いかたや修理•部品のご相談は、お買い上げのお店 
または当社窓□およびホームページのサポートまでお願いします， 
♦相談窓□(製品の仕樣•巧いかた） 函. 0120-773-417 
(携帯電話 ’ PHS などのご利用は 03-674 日-021 1) 

FAX : 042-739-9120 E メー ル： support (§> audio - technica , co.jp 
♦ヴービスセンター(修理•部品） 函. 0120 -887-41 白 
(携帯電話 ’ PHS などのご利用は 03-674 日-02 1 2) 

FAX : 042-739-9120 E メー ル： servicecenter @ audio - technica , co.jp 
参ホー ムぺ ージ (サ ポー ト） www . audio - technica . co . jp / atj / support / 


なまを社 7 f - ディホテつ二た 

干] 日 4-8666 東京都町田市成瀬22□巨 
http :// www . auclio - technica . co.jp ] 32503910 




















































■き部のを弥とち続例- 

ご使用になる前に、下図を参考にヘッドホンの各部をご確認ください。 

※イラストは ATH - CKM 己0 Oi です。 

イヤピース 



■お手入れのしかた- 

長くご使用いただくために各部のお手入れをお願いいたします。お手入れの際は、アルコー 
ル、シンナーなど溶剤類は使用しないで<ださし、 

♦本体、リモートコント□ーラー/マイクについて 

乾いた布で巧れを拭いてください。 

特にイヤピース装着部也図参照）は、イヤピースを通して 
皮脂などの巧れび付着します。巧れび付着したまま使用 
すると、イヤピースび外れやすくなります。こまめに巧れ 
をないて<ださい。なお、音び出る部分は繊細なため、触 
らなし'!よラにしてください。故障の原因になります。 

♦コードについて 

汗などで巧れた攝合は、使用後すぐに乾いた布で拭いてください。 

ちれたまま使用ずると、コードび劣化して固<なり、故障の原因になります。 

♦プラグについて 

プラグびミちれた場合は、乾いた巧で拭いてください。 

プラグびミちれたまま使用すると、音とびや雑音び入る場合があ D まず。 

* イヤピースのお手入れは、 r イヤピースについて」一「お手入れのしかた」を参照<ださい。 



■使いかた- 

1 . 接続する機器の音量を最ルにして、ヘッドホン端子に本製 
品を接続します。 

2 . 本製品の " L 伍)"の表示側を左耳に、" R (ち)"の表示側を 
ち耳に装着し、イヤピースを調整します。 

3. 接続している機器を再生し、 U モートコントローラー/マイ 
クまたは iPod / iPhone / iPad で音量を調整してください。 

※接続する iPod / iPhone / iPad の取扱説明書もあわせてお読 
み < ださい。 



装着図 


■ リモートコント□—ラー/マイクの ffi いかた 


正面 



ポ U ューム 
ポタン (+) 



コント□—ル 
ボタン 

ボリューム 
ポタン (一) 


裏面 




マイク 


操作 

手順 

巧やビデオを再生ずる/ 

-時停止ずる/ 

着信を受ける/通話を終了する 

コント□-ルボタンを 

1回押します。 

ボイスメモを使巧する/ 

音声コント□ールを使用する/ 
ボイスオ ー K 一を使用ずる 

コント□-ルボタンを 
長巧しします。 

巧の曲やチャプターに移動ずる 

コント□-ルボタンを 
吕回押します。 

再生中の巧やチャプターを 
早送りずる* 

コント□-ルボタンを2回巧し、 

吕回目は巧し続けます。 

再生中の巧の頭出しや 
チャフターの冒頭に移動ずる 

(トラック開始臣砂扮隅こ） 

コント□-ルボタンを 

3回押します。 

前の巧や 

チャフターに移動ずる 

(トラック開始巨秒じ1阿こ） 

コント□-ルボタンを 

3回押します。 

再生中の巧やチャプターを 
早戻しする* 

コント□-ルボタンを3回巧し、 

3回目は巧し続けます。 

音置を上げる 

ボ IJ ユームボタン (+) を 
巧します。 

音量を下げる 

ボ IJ ユームボタン(一)を 
巧します。 


* 一部の機種では対応しておりません。 


■イヤピースについて- 

■ イヤピースのサイズ/種類について 

イヤピースび耳にラま<装着されていないと抵音び聞こえに<レことびあります。本 
製品は、4サイズのシリコンイヤピース XS 、 S 、 M 、 L を付属しており、お買い上げ時は 
M サイズび装着されてレまず。 

よりよい音質で楽しんでいただ<ために、イヤピースのサイズを撰えて、イヤピースを 
耳の収まりのよレ位置に調節してくださし、。 

■ お手入れのしかた 

へッドホンからイヤピースをがし、うすめた中性洗剤で手洗いしてくださし、 

洗浄後は乾いてからご使用ください。 

■ 交換のしかた 

イヤピースを列し、新しレイヤピースを斜めから押し当て 
ます。（図参照）内側を広げるように強く押し込み、奥ま 
でしっかり取り付けて<ださい。 

※イヤピースびがれに<い設計にしているため、取0付 
けびきつくなっています。 



A ミち意 


参イヤピースは巧れび付きやすいため、定期的に取りがしお手入れをしてくださし'1。巧れ 
び付いたまま使用すると、イヤピースを通して本体の音び出る部分び巧れ、音質び悪く 
なる恐れびあります。 

♦イヤピースは消耗品のため、保存や使用によ D 劣化します。嵌合びゆるくなるなどの装 
化び見られた場合は交換イヤピースを販売店でお買い巧めください。 

♦一度がしたイヤピースを本体に付ける隙は、確実に取り付けられているかを確認してくださ 
し、イヤピースび耳の中に残ったまま放置すると、けびや病気の原因になります。 


■故障かな？とおった5 


リモートコント□-ラー/マイクび操作できない場合 

iPod / iPhone/iPad のソフト 
ウェアは 最 巧のバージヨンを使 
巧していまずか？ 

が最巧の iPod ソフトウェアに更巧してください。 
這最巧のソフトウェアでご使用の場さは、 

お持ちの iPod / iPhone/iPad を、一度 
リたット*してか S ご巧用ください。 

* リセットのちまにつきましては、 Applett 
ホームぺージ、または iPod / iPhone/iPad の 
取扱説明書をご確認くだでい。 

▼ r 適合機種/適合機能一覧」 

をごをおください。 

本裝品のフラグや 
iPod/iPh 口 ne/iPad 測の 
ジャツクにケースや力 K - など 
が干渉していませんか？ 

本製品のプラグと iPod / iPhone/iPad 脚 
のジャックを巧までしっかりと径病してくだ 
ごし、。 

▼ r 巧いかた」 

巧 ご参照ください。 


才ーディオテク ニ カ製品をお買い上げしすこだきましてまことにありびとうございま 
. す。製品に万一異常び生じた場合は、お買い上げのお店、当社サービスセンターへ 
三‘連絡ください。この保証書の規定により保証期間内に限り無料で修理させてい 
if さます。修理の際にはこの保証書をご提示願いますので大切に保存してくだ 
お買い上げの際の領収書またはレシートなどは、保罰開始日の確認のため 
に、 う に保管ください。なお、保証期間経過後も責任をもって修理いたしますび、 
その！^有料とな0ますのでご了承くださし、本製品の基本性能を維持するため 
に必要 A 品(巧修巧性能部品)の最低保有年限は製造巧切後6年で东 

呆言圧規定 （必ずお読みください） 

挡下の場合は% P 間内でわ修理実費をいただき、故障の状況によっては修理で 
さないことちあ^^。また修理の際オーディオテク ニ カの判断で製品交換をさせ 
ていただ < ことび^!すのでご了承 < ださい。 

①本保証書び提元% P ない場合。 

⑥本保話書にご購^ P 曰•購入店名の記入擦印または、それに代わる保証 
開始時期を証明す^0(お買い上げレシートなど)びない場合。 

③ お I 

④ ！ 



チなど収納ケース類や、そのほか付属品。まだ 
ず、ソフトおよびデータなどは補償いたしかねま’ 


ポ_ 

製品や接続した機器に問わ 
I ’ご了承ください。 


修理品の送料 

♦保証の期間内、期間経過媛を問わず、修理，検査のため1^ 品を送付される場を 
は、お客様に送料をご負担いたださますのでご了承くだ L ''。 製品は、輸送中の 
事故びないよラ、捆包してください。 

修理品の保証 

♦修理後、同一個巧に同一の故障び生じた場合は、保証期間を； 

了曰より3力月政内に限り無料で修理いたします。 


てち修理完 


その他 

①本な証書に明示した期間、条件のをとにおいて無料修理をお約束するち It です。 
従って、本保証書の記載内容によってお客様の法律上の権利び制限さ打化らの 
ではありません。 

⑤本保証書は日本国内でのみ有効でを (This warranty is valid only in Japan . 夕 
感本保証書は再発行いたしませんので、紛失なさらないよラ大切に保置してくださし巧! 

⑥ audio-technica 



























































